このたびは弊な製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 
キーボードの接続方法については下記の内容を確認しながら接続 
設定をおこなって〈ださい。 


セツトアップガイド(キーボード) 


付属 Bluetooth キーボードを使用できるようにするロホ Windows 上での 
設定(ペアリング)が够要となりまず。 

巧回 Windows7 セットアップ後にてユーザースカイド「使用する」項目の 
「ブルートゥース旧 luetooth) の使方法」を参照いただき、接続醜を 
おこなって < ださい。 


※巧]回 Windows7 セットアップおよび BIOS 画面操作に Bluetooth キーボードは 
使用でをません。 

《じーザースガイド」は製品本体内に PD ロアイルとして格納されています。 
デスクトップ上にある「オンキヨー電子マニュアル」アイコンをダブルクリックして 
附属のマニュアル」一 r ユーザースカイド」メニューをクリックし表示される 
画面をク IJ ックすると表示されます 0 

※接続巧コンピューターの仕様により Windows 起動後/スリーブ化態か 5 の復帰後/ 
休山た態からの復帰後にて Bluetooth キーボードの再認識に 10 秒程度かかります。 

※本キーボードに搭載されている USB ポートは巧電専用ポートとなります0 
付属の USB ケーブルとコンピューターを接続することで充電び可能となりますび 
USB 接続キーボードとしては使用できません。 
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